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Professor  Briicke  hielt  einen  Vortrag  uber  die  Mechanik  des 
Kreislaufs  des  Blutes  bei  den  Froschen,  der  einer  fiir  die  Denk- 
schriften  bestiminten  Abhandlung  entnommen  war. 


(Aus  dem  Janner  - Hefte  des  Jahrganges  1851  der  Sitzungsberichte  der  mathem.- 
naturw.  Classe  der  kais.  Akademie  der  Wissenschaftcn  besonders  abgedruckt.) 


Bei  dcr  anatomischen  Beschreibung  des  Herzens  und  der  grosseu 
Gefasse,  bemerkte  derselbe  zuniichst,  dass  der  Ventrikel  nicht? 
wie  man  gewohnlich  angibt,  durch  eine  unvollkommene  Scheide- 
wand  in  zwei  Halften  getheilt,  sondern  in  almlicher  Weise  wie 
der  der  Scliildkroten  (vergl.  diese  Berichte  Bd.  II.  p.  415)  viel- 
hohlig  sei,  indem  er  von  zahlrcichen  Fleischbalken,  deren  betracht- 
lichste  von  den  Wanden  des  Ventrikels  gegen  das  venose  Ostium 
hmverlaufen,  durchsetzt  wird,  und  die  Wandungen  selbst  so  ca- 
vernbs  sind,  dass  das  in  die  Rammer  stromende  Blut  fast  bis  un- 
mittelbar  unter  den  Herzbeuteliiberzug  gelangt. 

Aus  der  Rammer  geht  cin  einfacher  bulbus  arteriosus  bervor, 
der,  wie  bekannt,  in  seinem  Inneren  eine  unvollkommene  Scbeide- 
wand  hat  und  obcn  und  unten  durch  Semilunarklappen  verscblossen 
werdenkann.  Professor  B r ii  c k e ffigt  hinzu,  dass  jcne  unvoll- 
kommene Scheidewand,  indem  sie  sich  nach  oben  in  eine  Tasche 
ausbreitet,  selbst  eine  der  Semilunarklappen  bildet,  welcbe  den 
bulbus  arteriosus  gegen  die  Rbrperarterien  rffischliessen,  was 
m sofern  fiir  die  Mechanik  des  Rreislaufes  von  Wichtigkeit  ist,  als 
hierdurcli  der  Scheidewand  heim  Verschluss  dcr  Rlappen  immer 
««nc  bestimmte  Stellung  angewicsen  wird. 
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Die  beiden  grossen  gemelnscliaftlichen  Arterienstamme,  Wei- 
che  aus  dem  bulbus  arteriosus  hervorgehen,  sind,  wie  zuerst 
Joli.  Muller  gezeigt  hat  (Burdach’s  Physiologie  IV.  164), 
jederseits  in  drei  Ahtheilungen  getheilt.  Die  vorderste  derselben 
endigt  in  das  cavernose  Gewerhe  der  glandula  carotidis,  aus  dem 
die  art.  carotis  und  die  Schlagader  fur  die  Zunge  und  die  Muscu- 
latur  des  Unterkiefers  hervorgehen.  Die  zweite  jener  Ahtheilungen 
geht  beiderseits  in  den  sogenannten  Aorteubogen  iiber;  indessen 
hat  Professor  Hyrtl  gezeigt,  dass  die  Bauchaorta  nur  als  Fort- 
setzufig  des  rechten  AortenbogenS  fcu  betrachten  ist , irtdem  der 
linke  nur  durch  eine  kleine  Oeffnung  mit  ihr  communicirt  und  sich 
dann  als  Eingeweideschlagader  verzweigt*  Auf  der  Grenze  dieser 
zweiten  Abtheiiung  und  des  Aortenbogens  fand  Professor  BrUcke 
jederseits  eine  bisher  unbekannte  Klappe,  welche  mit  ihrem  freien 
Rande  gegen  das  Herz  gewendet  ist,  so  dass  sie  sich  dem  Blut- 
strome  wie  ein  Segel  entgegenstellt,  aber  das  Lumen  des  Gefasses 
nicht  vollstiindig,  sondern  nur  theilweise  verschliessen  kann.  Aus 
der  dritten  Abtheiiung  geht  die  Lungenschlagader  hervor  und 
ausserdem  ein  starker  Ast,  dessen  zuerst  Joh.  Muller  (1.  c.)  er- 
wiihnt,  und  der  auch  in  Bu row’s  Diss.  de  Vasibus  ranarum 
sanguiferis  als  art>  cutanea  verzeichnet  ist.  Professor  Brucke, 
der  diese  Schlagader  bei  mehreren  Froschen  in  ihrer  ganzen  Aus- 
dehnung  verfolgte,  fand,  dass  sie  sich  regelmassig  in  zwei  Haupt- 
iiste  spaltet  und  mit  diesen  die  ganze  Haut  des  Rumpfes  und  zwar 
ausschliesslich  versorgt.  Es  erlialt  also  die  Haut,  welche  bei  den 
Froschen  wesentliches  Respirationsorgan  ist,  und  es  ihnen  trotz 
des  Mangels  der  Kiemen  moglich  macht,  Monate  lang  unter  Wasser 
auszuharren,  so  weit  sie  den  Rumpf  uberdeckt , dasselbe  Blut 
wie  die  Lungen.  Der  Eingang  in  die  beiden  ersten  der  vorerwahn- 
ten  Ahtheilungen  liegt  nach  vorn  und  rechts,  der  in  die  dritte  nach 
hinten  und  links  von  der  unvollkommenen  Scheidewand  des  Bulbus. 

Was  zunachst  die  Vertheilung  des  arteriellen  und  venosen 
Blutes  anlangt,  so  kann  man  sich  an  lebenskraftigen  Froschen  und 
Kroten  leicht  iiberzeugen , dass  das  Blut  der  Lungenschlagader 
dunkelroth  wie  das  des  rechten  Vorhofs  ist,  das  der  Korper- 
sclilagadern  heller,  aber  doch  weniger  hell  als  das  des  linken  Yor- 
hofes,  also  gemischt  aus  arteriellem  und  venosem.  Es  fragt  sich 
nun,  wie  diese  Vertheilung  des  Blutes  trotz  der  Einfachheit  des 
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Ventrikels  bewerkstelligt  wird.  Wie  schon  J.  C.  May  el’  be* 
obachtete,  farbt  sich  bei  (ler  Diastole  der  Kammer  ihre  rechte 
Halfte  dunkel,  ihre  linke  hellroth,  beide  Blutarten  vermischea 
sich  also  in  dera  cavernos  gebildeten  Herzen  nicht,  sondern  liegen 
neben  einander.  Da  nun  der  bulbus  arteriosus  aus  der  rechten 
Seite  des  Herzens  entspringt,  so  muss  zuerst  das  venose  Blut  aus- 
geleert  werden  und  ihm  das  arterielle  nachrucken.  Im  Beginne 
der  Kammersystole  liegt  nun  die  unvollkommene  Scheidewand, 
deren  unteres  Ende  an  die  vordere  linke  Seite  des,  ost.  arteriosum 
angeheftet  ist,  in  einer  etwas  gewundenen  Ebene  mitten  im  Lumen 
des  bulbus  aortae,  so  dass  derBlutstrom  zu  beiden  Seiten  dersel- 
ben  zur  rechten  in  die  Korperschlagadcrn,  zur  linken  in  die  Re- 
spirationsschlagadern  lliessen  kann,  letztere  aber  fiillen  sich  zu- 
nachst,  weil  das  Blut  in  der  dritten  der  oben  beschriebenett  arte- 
riellen  Abtheilungen  einen  geringeren  Widerstand  findet  als  in  der 
ersten,  in  welcher  ihm  durch  die  glandula  carotidis  das  Fort* 
l’iicken  erschwert  wird,  und  als  in  der  zweiten,  in  welcher  sich 
ihm  eine  Klappe  entgegengeStellt.  Wird  aber  die  Spannung  in 
den  bulbus  arteriosus  grosser,  wobei  er  sich  etwas  verliingert, 
so  vefaudert  die  Scheidewand  ihre  Lage,  so  dass  der  Blutstrom 
sie  von  der  rechten  Seite  trifft  und  dadurch  gegen  die  Korperar- 
terien  bin  gelenkt  wird  und  die  Scheidewand  selbst  immer  mehr 
nach  links  drangt,  so  dass  der  Eingang  in  den  dritten  arteriellen 
Canal  endlich  vollig  abgesperrt  wird,  und  das  hellrothe  Blut, 
welches  dem  venosen  nach  riickt,  ausschliesslich  in  die  Kttrpe-r 
artei’ien  fliesst.  Die  unvollkommene  Scheidewand  im  btilbus  arte- 
riosus des  Froschherzens  ist  also  zu  betrachten  als  ein  Yentil, 
dessen  wesentliche  Eigenschaft  darin  besteht,  dass  es  niclit 
punctlich  schliesst,  sondern  eben  noch  so  viel  2eit  verstreichen 
lasst,  dass  die  Respirationsschlagadern  angefullt  werden  konnen. 
Man  sieht,  dass  diese  Art  des  Kreislaufs  im  ganzen  viel  Aehn- 
lichkeit  mit  derjenigen  hat,  welche  Professor  B rfi  c ke  vor  Kur- 
zem  von  den  Schildkroten  beschrieb  (diese  BerichteBd.  II.  p.  415), 
und  das  auch  hier  trotz  der  Einfacheit  des  Ventrikels  der  grosse 
und  der  kleine  Kreislauf  durch  verschieden  starke  Triebkrafte  im 
| Gange  erhalten  werden.  Schliesslich  bemerkt  Professor  B ruck e 
noch,  dass  das  Blut,  welches  in  der  art.  carolis  und  der  Unter- 
kicfcrzuDgenschlagader  fliesst  wahrscheinlich  saucrstolTreichcr  als 


das  der  iibrigen  Korperartarien  ist,  da  das  Blut  immer  zuerst  da- 
hin  flicsst,  wo  es  den  geringsten  Widerstand  findet,  und  die  Erfali- 
rung  bei  Injectioncn  zeigt,  dass  die  glandula  carotidis  dem  Vor- 
dringen  von  Fliissigkeiten  einen  viel  grdsseren  Widerstand  entge- 
gen  setzt  als  die  Klappe  in  der  Aortenwurzel. 
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